UNIDEN Bearcat UBC 3000XLT 


Das derzeitige Flaggschiff aus dem Haus UNIDEN - Bearcat. 


Geliefert wird dieser Hand-Scanner mit: Tasche, Gummi-Aufsteckantenne, sowie Akkusatz und 
Steckerladegerät. Dieses Modell gibt es in ähnlicher bzw. fast baugleicher Form auch von anderen 
Anbietern. Der Frequenzbereich ist unterteilt von 25- 550 MHz und 760 - 1300 MHz, was aber für die 
allermeißten Anwendungen kein Problem sein dürfte. Da oberhalb von 1300 MHZ fast nur digitale 
Aussendungen stattfinden, ist die obere Frequenzgrenze als absolut ausreichend zu sehen. Der 
Bearcat 3000XLT hat in diversen Tests immer wieder gezeigt, daß er ein solider Radio-Scanner der 
gehobenen Mittelklasse ist. Seine Klangqualiät ist spitzenklasse. Der UNIDEN Bearcat ist ein rundum 
"ausgewachsenes" Produkt. Wir empfehlen dieses Modell immer wieder gerne, da neben dem 
reichhaltigen Zubehör, den vielen technischen Möglichkeiten, auch immer noch eine übersichtliche ja 
fast intuitive Bedienerfreundlichkeit steht. 


Technische Daten 


Oft gestellte Fragen ( FAQ) 


Besonderheiten: 


Lieferung komplett mit: Akku, Ladegerät, Tasche, etc. Leicht zu bedienen, schneller Turbo-Suchlauf., 
Data-Skip 
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